Prof. dr med. EUGENIUSZ 


b RZEZILKI 


EMERYTOWANY PROFESOR ZWYCZAJNY UJ I AM, WYBITNY PSYCHIATRA I NEUROLOG, 

BYŁY WIĘZIEŃ OBOZU KONCENTRACYJNEGO W SACHSENHAUSEN, CZŁONEK WIELU 

TOWARZYSTW NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH, WIELOKROTNIE WYSOKO OD- 
ZNACZONY 


urodzony 1 grudnia 1890 r. we Lwowie, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł w Krakowie, dnia 6 września 1974 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 13 bm. o godz. 11.30 
w Kolegiacie św. Anny w Krakowie. 


Wyprowadzenie Zmarłego od głównej bramy na cmentarzu Rakowickim do grobowca rodzinnego 


nastąpi o godz. 13, o czym zawiadamia pogrążony w głębokim żalu i smutku: 


UMOWA SPÓŁWZIELKIA PRACY 
UM ARBY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 

Zakład M 1 D. Z. 7018/74 S-75(7406) 30 
mił, pi Wei 3 — WU MAG 


